dhcp 9800
9844 odbc
winsk 127.0.0.1
dns 1.0.0.1             1.1.1.1           8.8.8.8
gateway 255.255.255.0
paralle passerel protocol jnrjri
centr observation intensif du centre poste de travail
principal participe principe
orto omni multi exa exo omni
# 73 = 9725 7925 : 4974 4794
51 : 52 - 46-48
121548
141615
aire total lateral surface
carer 44 rouge contien un cercle (total)
par triangle ultraviolet pour formé un rectangle lateral
surface losange
cadre rectangle lateral 3x3 blanc
absodovah absode
paradox absolue absodox absolex
paraplegy besoin de gelatinne dembalage ou siliex taporewere sceallable en bushing
432 423
polarité depolarité
+-rn(10) step 2x en reculant et x2 par depolarité et repolarisé a 12
if fuckdown nose down and turn step off take off 10 12 (432 423)
niveau du sol 22 congonne
horizon 5-22 holo 10  horizon 10+22 holo 5
horizon 7 m1 ou m10 m1o photosynthese spectral
onde gama